
De Corporum Sphdericorum Virihm attraSiivk. 

Prop. LXX. Theor. XXX. 

Si ad Spheric# fuperficiei pmEta fingnla tend ant vires aquales cen- 
tripetal decrej center in diiplicata ratione difiantiarum a ptwBis : 
dico quod corpufculum intra fuperficiem conjiitutum his <viribw 
nnllam in partem attrahitur. 

Sit HIKL fuperficies ilia Sphaerica, 8c Pcorpufculum intus 
conftitutum. Per P agantur ad hanc fuperficiem lineaeduae HK , 
I arcus quam minimos H /, ICL intercipientes; Sc ob triangu- 
la HP I, LPK ( per Coro!. 3. Lem. VII. ) fimilia, arcus illi e- 
mnt diftantiis HP\L P proportionates, &: fuperficiei Spha^ricae par- 
ticulae qusevis, ad HI Sc K L recris per pundum P tranl'cuntibn? 
undiqi terminate', erunt in duplicata ilia ratione. Ergo vires 
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ttitionibus explicui. In Mathefi inveftigandae funt virium qu an . 
titates 8c rationes illae, quae ex conditionibus quibufeunq; p 0 . 
litis confequentur : deinde ubi in Phyficam defeenditur, con- 
ferendse funt hae rationes cum Phaenomenis, ut innotefcat qu ? , 
nam virium conditiones fingulis corporum attradivorum gene- 
ribus competant Et turn demum de virium fpeciebus, caulis & 
rationibus phylicis tutius difputare licebit. Videamus igitur qui- 
bus viribus corpora Sphaerica, ex particulis modo jam expoiito 
attradivis conftantia, debeant in fe mutuo agere, 8c quales mo- 
tus inde confequantur. 
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harun'i particularum in corpus P exercitae funt inter fe aequales. 
Sunt enim ut particular direde Sc quadrata difiantiarum inverfe. 
£ t hx dux rationes componunt ra- 
tionem aequalitatis. Attradiones 
igitur in contrarias partes ae qua] iter 
fadre fe mutuo deftruunt. Et fimili £ 
argumento attradiones omnes per h 
totam Sphaericam fuperficiem a 
contrariis attradionibus deftruun- 
tur. Proinde corpus P nullam in 
partem his attradionibus impelli- 
tur. CLE.D. 


Prop. LXXI. Theor. XXXI. 

Jijdem pofitis , dico quod corpufculum extra Sphxricam fuperficiem 
confiitutum attrahitur ad centrum Sphoerde^ <vi reciproce proportiona- 
ls quadrato diftanti# fit# ah eodem centro. 

Sint AH KB, ahhj? aequales duae fuperficies Sphaericae, centris 
5 1 , S) diametris AB) ah defcriptse, 8c jP , p corpufcula fita extrin' 
fecus in diametris illis produdis. Agantur a corpufculis linese 



PHK) PIL) phh^ pH, auferentes acirculis maximis AHB, 
tfhh) aequales arcus quam minimos HA, hfi8c HL, hi: Et ad 
fas demittantur perpendicula SD)S d->SE) se)IR) ir\ quorum 
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